O melhor app de lanterna estroboscópica para sinalização e visibilidade
O modo estroboscópico torna você visível de longe. Veja quando e como usá-lo com segurança.
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O que é o modo estroboscópico e quando usá-lo

Uma lanterna estroboscópica pisca rapidamente, ligando e desligando e criando um efeito intermitente muito mais perceptível do que uma luz fixa. O olho humano é naturalmente atraído por luzes piscantes — é por isso que veículos de emergência, canteiros de obras e aeronaves usam estroboscópios para serem vistos.


Usos práticos da lanterna estroboscópica


	Visibilidade na estrada — se o seu carro quebrar à noite, um estroboscópio do celular é mais visível para os motoristas que passam do que uma luz fixa.

	Sinalização ao ar livre — chame atenção à distância durante trilhas, passeios de barco ou de bicicleta.

	Situações de emergência — combinado com o SOS, o estroboscópio aumenta suas chances de ser visto.

	Segurança em exercícios noturnos — corredores e ciclistas podem usar o estroboscópio para ficar visíveis.




O que procurar em um app de lanterna estroboscópica


	Modo estroboscópico dedicado — separado da lanterna comum e claramente identificado.

	Frequência ajustável — cada situação pede uma velocidade de piscada diferente.

	Ativação explícita — o estroboscópio não deve ser acionado por acidente.

	Funciona com o LED — o estroboscópio de tela é bem menos visível ao ar livre.




OneTap - Flashlight & SOS: modo estroboscópico

O OneTap - Flashlight & SOS inclui um modo estroboscópico dedicado, separado das funções de lanterna comum e de SOS.


	Modo estroboscópico — piscada rápida do LED para visibilidade máxima.

	Modo SOS — separado, com o padrão correto em código Morse.

	LED + luz da tela — escolha o seu método.

	Sem anúncios, sem rastreamento, funciona offline.



Baixe o OneTap para iPhone ou o OneTap para Android.
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